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AVISO 

IMPORTANTE 


Petít Palace Presídent - Hospital Infanta Leonor 


COVID-19 


NUEVO SERVICIO ESPECIAL 

PRESTADO POR VOLUNTARIOS DE EMT 

HORARIOS DE SERVICIO DESDE EL 22 DE ABRIL 


Hotel Petit 

Palace 

President 

Hotel 



Paseo del Arte 


Serrano 



Ortega y Gasset 

Prado - Atocha 

Hospital 

(Serrano, frente al n°66) 

(Paseo del Prado) 

Infanta Leonor 


Horas de 
paso por 
parada 


PARADA 449 


7:00 

14:00 

21:00 



PARADA 81 


7:10 

14:10 

21:10 



PARADA 4062 


7:30 

14:30 

21:30 


Hospital 
Infanta Leonor 


Hotel 

Paseo del Arte 

Prado - Atocha 

(Paseo del Prado) 


Hotel Petit 
Palace 
President 


Serrano 

Ortega y Gasset 

(Serrano, frente al n°66) 


Horas de 
paso por 
parada 


PARADA 4062 


8:15 

15:15 

22:15 



PARADA 82 


8:35 

15:35 

22:35 



PARADA 449 


8:45 

15:45 

22:45 


Más información: fifi 10 

Todos los días, de 07 a 21 h. ^ ± ^UO OO 
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